Deutscher Bundestag 
11. Wahlperiode 


Drucksache 11/1093 


05 . 11.87 


Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Schütz, Kiehm, Schäfer (Offenburg), Ewen und der Fraktion 
der SPD 


zur Unterrichtung durch die Bundesregierung 
— Drucksache 1 1 1878 — 


Bericht der Bundesregierung zur Vorbereitung der 2. Internationalen 
Nordseeschutz-Konferenz (2. INK) vom 21. September 1987 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, 
daß zum geplanten Ausbau des Dollarthafens entsprechend der 
EG-Richtlinie vom 27. Juni 1985 eine Umweltverträglichkeitsprü- 
fung durchgeführt wird. Nur so kann sichergestellt werden, daß 
den ökologischen Erfordernissen Rechnung getragen wird. 

Bonn, den 5. November 1987 

Schütz 

Kiehm 

Schäfer (Offenburg) 

Ewen 

Dr. Vogel und Fraktion 
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